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Gropen  kan  ha  orsakats  av  propellervattnet  från  en  motortåt,  son  legat  vid 
bryggan.  Död  fisk  förekoinner  även  på  andra  ställen  vid  den  här  tiden. 

SmipiyifflttTrtTy, 

Endast  vid  A har  något  föremål  observerats  elå  ned*  Under sokniif  ama  fortsätta 
där,  men  med  sonderingen  torde  inget  positivt  resultat  uppnås,  och  det  är 
mycket  tvivelaktigt,  cm  mai  med  pr  j—  och  mälmletningsapparatema  kommer  att 
uppnå  bättre  resultat.  Det  mest  effektiva  torde  v.ira  att  spr;inga  bort  en 
dawntrö skel  på  c:a  6 m och  töinma  sjön.  Öv  Dahlgren  korm  ler  dock  icke  att  före- 
slå en  sådan  åtgärd,  då  den  är  mycket  dyrbar  och  tager  lång  tid. 

Vid  B är  sannolikheten  för  att  det  verit  en  tromb  relativt  stor  och  med  hän- 
syn härtill  och  med  hänsyn  till  de  stora  svårigheter,  som  föreligga  där, 
överväger  öv  Dahlgren  f n inte  någon  ytterligare  undersökning  på  denna  plats. 

C och  D torde  ha  andra  orsaker  än  prj-nedslog  och  undersökas  icke  ytterligare. 
Stockholm  den  2 $ juli  1946 
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Eric  Malmberg 
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